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Drucksache 7/3149 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Zusammenstellung 

des Entwurfs des Einzelplans 09 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft 
— Drucksache 7/2440 Anlage — 

mit den Beschlüssen des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) 


Entwurf 


Beschlüsse des 8. Ausschusses 


Kap. 09 01 Bundesministerium für Wirtschaft 

Tit. 119 99 Vermischte Einnahmen 190 000 DM Tit. 119 99 Vermischte Einnahmen 


230 000 DM 


Tit. 421 01 Bezüge des Bundesministers und des Tit. 421 01 Bezüge des Bundesministers und des 


Parlamentarischen Staatssekretärs 

265 000 DM 


Parlamentarischen Staatssekretärs 

285 000 DM 


Tit. 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten 

35 125 000 DM 

Planstellen 

1975 1974 


Bes. -Gr. B 3 
Bes.-Gr. A 16 


79 79 Ministerialräte 
29 29 Ministerialräte 


Bes.-Gr. A 15 157 157 Regierungsdirektoren 


Bes.-Gr. A 13/14 122 122 Regierungsräte, Bergräte/ 

Oberregierungsräte , 
Oberbergräte 


Bes.-Gr. All 25 25 Regierungsamtmänner, 

Technische Regierungs- 
amtmänner, Bibliotheks- 
amtmänner 


Tit. 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten 

38 294 000 DM 

Planstellen 

1975 1974 

Bes.-Gr. B 3 80 79 Ministerialräte 

Bes.-Gr. A 16 30 29 Ministerialräte, 

davon 1 kw bei Wegfall der 
Aufgabe, spätestens mit 
Schluß des Haushaltsjahres 
1977 

Bes.-Gr. A 15 158 157 Regierungsdirektoren, 

davon 1 kw bei Wegfall der 
Aufgabe, spätestens mit 
Schluß des Haushaltsjahres 
1977 

Bes.-Gr. A 13/14 123 122 Regierungsräte, Bergräte/ 

Oberregierungsräte, 

Oberbergräte, 

davon 1 kw bei Wegfall der 

Aufgabe, spätestens mit 

Schluß des Haushaltsjahres 

1977 

Bes.-Gr. All 26 25 Regierungsamtmänner, 

Technische Regierungs- 
amtmänner, Bibliotheks- 
amtmänner, 

davon 1 kw bei Wegfall der 
Aufgabe, spätestens mit 
Schluß des Haushaltsjahres 
1977 


Leerstellen 


Leerstellen 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode DrU Cksache 7/3149 

Entwurf Beschlüsse des 8. Ausschusses 

(noch Kap. 09 01) 


1975 1974 

Bes.-Gr. A 13 9 4 Oberamtsräte 

Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

21 348 000 DM 


Nachrichtlich: 



Übersicht 

über die 

Errechnung 

des 

Stellenbedarfs 





1975 

1974 

Verg.-Gr. 

la 

18 

18 

Verg.-Gr. 

Ib 

18 

18 

Verg.-Gr. 

II aT 

5 

7 

Verg.-Gr. 

IV b 

15 

15 

Verg.-Gr. 

Vc 

93 

84 

Verg.-Gr. 

VII 

7 

25 

Verg.-Gr. 

VII— IX b 

226 

226 

Verg.-Gr. 

VIII 

17 

17 

Verg.-Gr. 

IX b 

6 

6 

Verg.-Gr. 

X 

47 

45 


Tit. 426 01 Löhne der Arbeiter 2 835 000 DM 

Tit. 442 01 Unterstützungen aufgrund der Unter- 
stützungsgrundsätze 39 000 DM 

Tit. 451 02 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpfle- 
gung und zu Gemeinschaftsveranstal- 
tungen 355 000 DM 

Tit. 51101 Geschäftsbedarf 777 000 DM 

Tit. 512 01 Bücher und Zeitschriften 231 000 DM 

Tit. 514 01 Haltung von Dienstfahrzeugen 

220 000 DM 

Tit. 514 02 Haltung von beamteneigenen Fahr- 
zeugen 44 000 DM 

Tit. 516 01 Dienst- und Schutzkleidung, persön- 
liche Ausrüstungsgegenstände 

45 000 DM 

Tit. 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Ge- 
bäude und Räume 1 380 000 DM 

Tit. 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten 

300 000 DM 


1975 1974 

Bes. -Gr. A 13 8 4 Oberamtsräte 

Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

24 966 000 DM 

Nachrichtlich: 


Übersicht über die 
Stellenbedarfs 

Errechnung 

1975 

des 

1974 

Verg.-Gr. I a 

17 

18 

Verg.-Gr. I b 

17 

18 

Verg.-Gr. II a T 

4 

7 

Verg.-Gr. IV b 

14 

15 

Verg.-Gr. V c 

94 

84 

Verg.-Gr. VII 

5 

25 

Verg.-Gr. VII— IX b 

217 

226 

Verg.-Gr. VIII 

15 

17 

Verg.-Gr. IX b 

3 

6 

Verg.-Gr. X 

45 

45 

Leerstellen 



Verg.-Gr. II a 

1 

— 

Verg.-Gr. IV a 

1 

— 


Tit. 426 01 Löhne der Arbeiter 3 500 000 DM 

Tit. 442 01 Unterstützungen aufgrund der Unter- 
stützungsgrundsätze 30 000 DM 

Tit. 451 02 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpfle- 
gung und zu Gemeinschaftsveranstal- 
tungen 350 000 DM 

Tit. 51101 Geschäftsbedarf 675 000 DM 

Tit. 512 01 Bücher und Zeitschriften 220 000 DM 

Tit. 514 01 Haltung von Dienstfahrzeugen 

200 000 DM 

Tit. 514 02 Haltung von beamteneigenen Fahr- 
zeugen 38 000 DM 

Tit. 516 01 Dienst- und Schutzkleidung, persön- 
liche Ausrüstungsgegenstände 

40 000 DM 

Tit. 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Ge- 
bäude und Räume 1 200 000 DM 

Tit. 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten 

250 000 DM 
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Drucksache 7/3149 


Deutsdier Bundestag — 7. Wahlperiode 


Entwurf Beschlüssedes 8. Ausschusses 

(nodi Kap. 09 01) 


Tit. 527 01 Reisekosten Vergütungen für Inlands- 
dienstreisen 520 000 DM 

Tit. 529 01 Außergewöhnlicher Aufwand aus 
dienstlicher Veranlassung in besonde- 
ren Fällen 40 000 DM 

Tit. 532 05 Zollverhandlungen im Rahmen des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom- 
mens (GATT) 150 000 DM 

Tit. 71101 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- 
bauten 400 000 DM 

Tit. 811 01 Erwerb von Dienstfahrzeugen 

Verpfliditungsermächtigung 30 000 DM 
fällig im Haushaltsjahr 1976. 


Tit. 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 
und Ausrüsjungsgegenständen im In- 
land für Verwaltungszwecke 

400 000 DM 

Kosten der Datenverarbeitung 

(455 000 DM) 

Tit. 518 24 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, 
Geräte und Maschinen 374 000 DM 


Tit. 527 01 Reisekostenvergütungen für Inlands- 
dienstreisen 508 000 DM 

Tit. 529 01 Außergewöhnlicher Aufwand aus 

dienstlicher Veranlassung in besonde- 
ren Fällen 39 000 DM 

Tit. 532 05 Zoll Verhandlungen im Rahmen des 

Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom- 
mens (GATT) 100 000 DM 

Tit. 71101 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- 
bauten . 300 000 DM 

Tit. 811 01 Erwerb von Dienstfahrzeugen 

Die Leistung der Ausgabe bedarf in Höhe 
von 29 900 DM der Einwilligung des Haus- 
haltsaussdiusses des Deutschen Bundes- 
tages. 

Tit. 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 

und Ausrüstungsgegenständen im In- 
land für Verwaltungszwecke 

350 000 DM 

Kosten der Datenverarbeitung 

(420 000 DM) 

Tit. 518 24 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, 
Geräte und Maschinen 339 000 DM 


Kap. 09 02 Allgemeine Bewilligungen 


Tit. 119 99 Vermischte Einnahmen 1 200 000 DM 

Tit. 182 02 Tilgung von Darlehen, Hypotheken 
und dergleichen 1 066 000 DM 

Tit. 526 04 Abgeltung von Aufträgen der Bundes- 
ressorts an wirtschaftswissenschaftliche 
Forschungsinstitute 5 400 000 DM 


Tit. 531 01 Öffentlichkeitsarbeit in wirtschaftspo- 
litischen Fragen 730 000 DM 


Tit. 119 99 Vermischte Einnahmen 1 700 000 DM 

Tit. 182 02 Tilgung von Darlehen, Hypotheken 
und dergleichen 1 500 000 DM 

Tit. 526 04 Abgeltung von Aufträgen der Bundes- 
ressorts an wirtschaftswissenschaftliche 
Forschungsinstitute 5 200 000 DM 

Die Leistung der Ausgaben bedarf in Höhe 
von 1 040 000 DM der Einwilligung des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bun- 
destages. 

Tit. 531 01 Öffentlichkeitsarbeit in wirtschaftspo- 
litischen Fragen 694 000 DM 

Tit. 531 02 Aufklärung der Energie Verbraucher 
über die Möglichkeiten einer rationel- 
len und sparsamen Energieverwendung 

2 000 000 DM 

Die Ausgaben sind übertragbar. 

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zuge- 
lassen, daß Veröffentlichungen an Dritte 
unentgeltlich abgegeben werden. 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3149 


Entwurf ßeschiüsse des 8. Ausschusses 

(noch Kap. 09 02) 

Tit. 652 01 Zuwendung an das Niedersächsische Tit. 652 01 Zuwendung an das Niedersächsische 


Landesamt für Bodenforschung, Haupt- 
abteilung „Gemeinschaftsaufgaben", 
Hannover 


Tit. 652 02 Zuwendung an das Institut für Welt- 
wirtschaft an der Universität, Kiel 


Tit. 652 03 Zuwendung an das HWWA-Institut für 
Wirtschaftsforschung, Hamburg 


Tit. 662 05 Entlastung der Ruhrkohle AG von 
Tilgungsraten aus der Einbringungs- 
verbindlichkeit 37 600 000 DM 


Tit. 683 03 Fraditverbilligung für Erztransporte 
von Lothringen zum Saarland 

2 000 000 DM 

Tit. 683 10 Zuschüsse zu den Altlasten des Stein- 
kohlenbergbaus 68 000 000 DM 


Tit. 684 01 Unterrichtung der Verbraucher über 
Marktvorgänge und Förderung der 
hauswirtsdiaftlichen Aufklärung und 
Beratung 7 561 000 DM 


Tit. 685 03 Förderung der Entwicklung und Erst- 
innovation im Steinkohlenbergbau 

3 000 000 DM 

Tit. 685 10 Maßnahmen zur Förderung des Hand- 
werks 31 000 000 DM 

Tit. 685 12 Maßnahmen zur Förderung des Han- 
dels sowie der handeis- und absatz- 
wirtschaftlichen Forschung 

9 750 000 DM 

Tit. 685 14 Zuschuß an das Institut für Mittel- 
standsforschung 800 000 DM 


Landesamt für Bodenforschung, Haupt- 
abteilung „ Gemeinschaftsaufgaben " , 
Hannover 

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Ein- 
willigung des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages. 

Tit. 652 02 Zuwendung an das Institut für Welt- 
wirtschaft an der Universität, Kiel 

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Ein- 
willigung des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages. 

Tit. 652 03 Zuwendung an das HWWA-Institut für 
Wirtschaftsforschung, Hamburg 

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Ein- 
willigung des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages. 

Tit. 662 05 Entlastung der Ruhrkohle AG von 
Tilgungsraten aus der Einbringungs- 
verbindlichkeit 42 240 000 DM 

Verpflichtungsermächtigung 4 870 000 DM 
fällig im Haushaltsjahr 1976. 

Tit. 683 03 Frachtverbilligung für Erztransporte 
von Lothringen zum Saarland 

1 900 000 DM 

Tit. 683 10 Zuschüsse zu den Schrumpfungslasten 
des Steinkohlenbergbaus 

48 000 000 DM 

Tit. 684 01 Unterrichtung der Verbraucher über 
Marktvorgänge und Förderung der 
hauswirtschaftlichen Aufklärung und 
Beratung 7 442 000 DM 

Die Leistung der Ausgaben bedarf in Höhe 
von 1 500 000 DM der Einwilligung des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bun- 
destages. 

Tit. 685 03 Förderung der Entwicklung und Erst- 
innovation im Steinkohlenbergbau 

28 000 000 DM 

Tit. 685 10 Maßnahmen zur Förderung des Hand- 
werks 32 047 000 DM 

Tit. 685 12 Maßnahmen zur Förderung des Han- 
dels sowie der handeis- und absatz- 
wirtschaftlichen Forschung 

10 780 000 DM 

Tit. 685 14 Zuschuß an das Institut für Mittel- 
standsforschung 790 000 DM 
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Drucksache 7/3149 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Tit. 685 16 


Tit. 685 17 

Tit. 685 18 

Tit. 685 19 

Tit. 685 21 

Tit. 685 22 

Tit. 685 23 

Tit. 685 24 

Tit. 685 25 

Tit. 685 26 

Tit. 685 27 


Tit. 685 28 


Tit. 686 01 


Entwurf 


Beschlüsse des 8. Ausschusses 


(nodi Kap. 09 02) 

Förderung der auf technisch- Wirtschaft- Tit. 685 16 
liehe Zwecke gerichteten Forschung 
und Entwicklung 


Maßnahmen zur Förderung der Pro- Tit. 685 17 
duktivität 15 800 000 DM 

Förderung von Entwicklung und damit Tit. 685 18 
zusammenhängender Forschung in der 
Berliner Industrie 6 700 000 DM 

Förderung des Normenwesens und der Tit. 685 19 
Gütekennzeichnung 1 700 000 DM 

Förderung des Ausländerreiseverkehrs Tit. 685 21 
nach Deutschland 14 900 000 DM 

Zuschuß an die „Stiftung Warentest" Tit. 685 22 

7 100 000 DM 


Förderung der Formgebung Tit. 685 23 

800 000 DM 

Zuwendung an das Deutsche Institut Tit. 685 24 
für Wirtschaftsforschung, Berlin 


Zuwendung an das Ifo-Institut für Wirt- Tit. 685 25 
Schaftsforschung, München 


Zuschuß an das Rheinisch-Westfälische Tit. 685 26 
Institut für Wirtschaftsforschung, Essen 


Zuschuß an das Forschungsinstitut Tit. 685 27 
für Rationalisierung an der Rheinisch- 
Westfälischen TH Aachen e. V., Aachen 


Zuwendung an das Institut für Erdöl- Tit. 685 28 
forschung, Hannover 


Beiträge an internationale Organisa- Tit. 686 01 
tionen 4 000 000 DM 


Förderung der auf technisch-wirtschaft- 
liche Zwecke gerichteten Forschung 
und Entwicklung 

Die Leistung der Ausgaben bedarf in Höhe 
von 9 000 000 DM der Einwilligung des 
Haushaltsaussdiusses des Deutschen Bun- 
destages. 

Maßnahmen zur Förderung der Pro- 
duktivität 16 060 000 DM 

Förderung von Entwicklung und damit 
zusammenhängender Forschung in der 
Berliner Industrie 6 200 000 DM 

Förderung des Normenwesens und der 
Gütekennzeichnung 1 674 000 DM 

Förderung des Ausländerreiseverkehrs 
nach Deutschland 15 681 000 DM 

Zuschuß an die „Stiftung Warentest" 

7 729 000 DM 

Förderung der Formgebung 

778 000 DM 

Zuwendung an das Deutsche Institut 
für Wirtschaftsforschung, Berlin 

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Ein- 
willigung des Haushaitsausschusses des 
Deutschen Bundestages. 

Zuwendung an das Ifo-Institut für Wirt- 
schaftsforschung, München 

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Ein- 
willigung des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages. 

Zuschuß an das Rheinisch-Westfälische 
Institut für Wirtschaftsforschung, Essen 

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Ein- 
willigung des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages. 

Zuschuß an das Forschungsinstitut 
für Rationalisierung an der Rheinisch- 
Westfälischen TH Aachen e. V., Aachen 

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Ein- 
willigung des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages. 

Zuwendung an das Institut für Erdöl- 
forschung, Hannover 

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Ein- 
willigung des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages. 


Beiträge an internationale Organisa- 
tionen 3 997 000 DM 

Die Ausgaben sind in Höhe von 100000 DM 
gesperrt. 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode DrUCkSdChe 7/3149 

Entwurf Beschlüssedes 8. Ausschusses 

(noch Kap. 09 02) 


Tit. 686 02 Pflege der Wirtschaftsbeziehungen mit 
dem Ausland 9 500 000 DM 

Tit. 697 02 Zuschüsse für die Stillegung von Stein- 
kohlenbergwerken 80 000 000 DM 

Tit. 697 03 Verpflichtungen des Bundes aus der 

Übernahme der Vermögens- und Kre- 
ditgewinnabgabe bei der Stillegung 
von Steinkohlenbergwerken 

11 000 000 DM 

Tit. 698 01 Abfindungsgeld für Arbeitnehmer des 
Steinkohlenbergbaus und des Eisenerz- 
bergbaus 39 000 000 DM 

Tit. 892 06 Zuschüsse für Investitionen an Unter- 
nehmen des Stein- und Pechkohlen- 
bergbaus 106 700 000 DM 

Verpflichtungsermächtigung 26 700 000 DM 
fällig im Haushaltsjahr 1976. 

Rohölbevorratung durch den Bund 

(181 000 000 DM) 

Tit. 818 21 Erwerb von Rohöl 149 000 000 DM 

Globaltitel für eneraiepolitische Maßnahmen 

(340 000 000 DM) 


Tit. 683 31 Noch nicht feststehende Maßnahmen 
im Energiebereich — nicht investive 
Ausgaben — 170 000 000 DM 

Tit. 818 31 Noch nicht feststehende Maßnahmen 
im Energiebereich — investive Aus- 
gaben — 170 000 000 DM. 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" 

(266 000 000 DM) 

Tit. 882 81 Zuweisungen für betriebliche Investi- 
tionen an Länder 100 000 000 DM 

Tit. 882 82 Zuweisungen für Infrastrukturmaßnah- 
men an Länder 166 000 000 DM 


Tit. 686 02 Pflege der Wirtschaftsbeziehungen mit 
dem Ausland 9 980 000 DM 

Tit, 697 02 Zuschüsse für die Stillegung von Stein- 
kohlenbergwerken 75 000 000 DM 

Tit. 697 03 Verpflichtungen des Bundes aus der 
Übernahme der Vermögens- und Kre- 
ditgewinnabgabe bei der Stillegung 
von Steinkohlenbergwerken 

10 000 000 DM 

Tit. 698 01 Abfindungsgeld für Arbeitnehmer des 
Steinkohlenbergbaus und des Eisenerz- 
bergbaus 35 000 000 DM 

Tit. 892 06 Zuschüsse für Investitionen an Unter- 
nehmen des Steinkohlenbergbaus 

131 700 000 DM 

Verpfliditungsermächtigung 35 100 000 DM 
fällig im Haushaltsjahr 1976. 

Rohölbevorratung durch den Bund 

(366 000 000 DM) 

Tit. 818 21 Erwerb von Rohöl 334 000 000 DM 

Globaltitel für energiepolitische Maßnahmen 

(100 000 000 DM) 

Die Leistung der Ausgaben bedarf der Ein- 
willigung des Haushaltsausschusse*^ des 
Deutschen Bundestages. 

Tit. 683 31 Noch nicht feststehende Maßnahmen 
im Energiebereich — nicht investive 
Ausgaben — s 50 000 000 DM 

Tit. 818 31 Noch nicht feststehende Maßnahmen 
im Energiebereich — investive Aus- 
gaben — 50 000 000 DM 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen W irtschaftsstruktur" 

(294 000 000 DM) 

Tit. 882 81 Zuweisungen für betriebliche Investi- 
tionen an Länder 110 000 000 DM 

Tit. 882 82 Zuweisungen für Infrastrukturmaßnah- 
men an Länder 184 000 000 DM 


Kap. 09 03 Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig 

und Berlin 

Tit. 111 01 Gebühren und tarifliche Entgelte Tit. 111 01 Gebühren und tarifliche Entgelte 

5 400 000 DM 5 700 000 DM 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Entwurf 

Tit. 119 99 Vermisdite Einnahmen 
Tit 


Beschlüsse des 8. Ausschusses 

(nodi Kap. 09 03) 

30 000 DM Tit. 119 99 Vermisdite Einnahmen 35 000 DM 


422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten 

15 248 000 DM 


Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

22 363 000 DM 


Tit. 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten 

17 712 000 DM 

Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

25 175 000 DM 




Nachrichtlich: 



Nachrichtlich: 




Übersicht über die Errechnung des 


Übersicht über die Errechnung des 



Stellenbedarfs 

1975 1974 


Stellenbedarfs 

1975 1974 



Verg.-Gr. IV b 

76 86 


Verg.-Gr. IV b 

75 86 



Verg.-Gr. VIII 

33 36 


Verg.-Gr. VIII 

32 36 

Tit. 

426 01 

Löhne der Arbeiter 

4 885 000 DM 

Tit. 426 01 

Löhne der Arbeiter 

5 120 000 DM 

Tit. 

511 01 

Geschäftsbedarf 

270 000 DM 

Tit. 511 01 

Geschäftsbedarf 

260 000 DM 

Tit. 

512 01 

Bücher und Zeitschriften 

270 000 DM 

Tit. 512 01 

Bücher und Zeitschriften 

250 000 DM 

Tit. 

513 01 

Post- und Fernmeldegebühren 

Tit. 513 01 

Post- und Fernmeldegebühren 




690 000 DM 



680 000 DM 

Tit. 

518 02 

Mieten und Pachten für Maschinen, 

Tit. 518 02 

Mieten und Pachten für Maschinen, 



Geräte und Fahrzeuge 

35 000 DM 


Geräte und Fahrzeuge 

25 000 DM 

Tit. 

526 02 

Kosten für Sachverständige 15 000 DM 

Tit. 526 02 

Kosten für Sachverständige 13 000 DM 

Tit. 

527 01 

Reisekostenvergütungen 

für Inlands- 

Tit. 527 01 

Reisekostenvergütungen 

für Inlands- 



dienstreisen 

225 000 DM 


dienstreisen 

220 000 DM 

Tit. 

527 02 

Reisekostenvergütungen für Auslands- 

Tit. 527 02 

Reisekostenvergütungen für Auslands- 



dienstreisen 

190 000 DM 


dienstreisen 

185 000 DM 

Tit. 

531 01 

Veröffentlichungen und 

Kosten der 

Tit. 531 01 

Veröffentlichungen und 

Kosten der 


Mitwirkung in internationalen Gremien 

120 000 DM 


Mitwirkung in internationalen Gremien 

110 000 DM 


Tit. 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- Tit. 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- 


bauten 


800 000 DM 


bauten 


750 000 DM 


Aus- und Fortbildung von Bediensteten 

(210 000 DM) 


Aus- und Fortbildung von Bediensteten 

(200 000 DM) 


Tit. 527 11 Reisekostenvergütungen für Inlands- Tit. 527 11 Reisekostenvergütungen für Inlands- 


dienstreisen 


50 000 DM 


dienstreisen 


45 000 DM 


Tit. 527 12 Reisekostenvergütungen für Auslands- Tit. 527 12 Reisekostenvergütungen für Auslands- 


dienstreisen 


95 000 DM 


dienstreisen 


90 000 DM 


Kosten der Datenverarbeitung 

(1 408 000 DM) 


Kosten der Datenverarbeitung 

(1 363 000 DM) 


Tit. 515 24 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- Tit. 515 24 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 


gegenstände sowie Maschinen 

480 000 DM 


gegenstände sowie Maschinen 

465 000 DM 


Tit. 522 24 Verbrauchsmaterial 


75 000 DM Tit. 522 24 Verbrauchsmaterial 


60 000 DM 


8 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3149 


Entwurf 


Beschlüsse des 8, Ausschusses 


(noch Kap. 09 03) 


Tit. 526 24 Kosten für Sachverständige sowie für 
Systemanalysen 50 000 DM 

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 
gegenstände sowie Verbrauchsmittel für die 
Durchführung der fachlichen Aufgaben 

(12 975 000 DM) 

Tit. 812 31 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenständen im In- 
land 3 100 000 DM 

Tit. 817 31 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 

und Ausrüstungsgegenständen im Aus- 
land 3 500 000 DM 


Tit. 526 24 Kosten für Sachverständige sowie für 
Systemanalysen 35 000 DM 

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 
gegenstände sowie V erbrauchsmittel für die 
Durchführung der fachlichen Aufgaben 

(12 375 000 DM) 

Tit. 812 31 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenständen im In- 
land 3 000 000 DM 

Tit. 817 31 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenständen im Aus- 
land 3 000 000 DM 


Durchführung von besonderen Arbeiten für 
Behörden, Firmen und Privatpersonen 


Durchführung von besonderen Arbeiten für 
Behörden, Firmen und Privatpersonen 


Tit. 425 41 Vergütungen der Angestellten 
Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung 


Stellenbedarfs 
Verg.-Gr. II a 
Verg.-Gr. V c 
Verg.-Gr. VII 


1975 

12 

7 

3 


des 

1974 

12 

7 

3 


Tit. 425 41 Vergütungen der Angestellten 
Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung 


Stellenbedarfs 
Verg.-Gr. II a 
Verg.-Gr. V c 
Verg.-Gr. VII 


des 
1975 1974 

11 12 

6 7 

2 3 


Tit. 425 42 Vergütungen und Löhne für Aushilfs- 
kräfte, die für die Durchführung eines 
bestimmten Auftrags eingestellt und 
deren Arbeitsverträge auf längstens 
3 Jahre befristet sind — DM 


§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. 

Ausgaben dürfen nur geleistet werden, so- 
lange keine freien Stellen der gleichen 
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei 
Tit. 425 41 vorhanden sind. 


Kap, 09 05 Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft 
in Frankfurt/Main 


Tit, 

425 01 

Vergütungen der Angestellten 

TU. 425 01 

Vergütungen der Angestellten 




7 060 000 DM 



8 750 000 DM 

Tit. 

426 01 

Löhne der Arbeiter 

490 000 DM 

Tit. 426 01 

Löhne der Arbeiter 

764 000 DM 

Tit. 

511 01 

Geschäftsbedarf 

85 000 DM 

Tit. 511 01 

Geschäftsbedarf 

80 000 DM 

Tit. 

532 02 

Umzugs- und Verlegungskosten der 

Tit. 532 02 

Umzugs- und Verlegungskosten der 



Dienststelle 

285 000 DM 


Dienststelle 

310 000 DM 


Veiwaltung des Sondervermögens Verwaltung des Sondervermögens 

„Ausgleichsfonds zur Sicherung des „Ausgleichsfonds zur Sicherung des 

Steinkohleneinsatzes“ Steinkohleneinsatzes“ 


9 



Drucksache 7/3149 


Deutscher Bundestag — ■ 7. Wahlperiode 


Entwurf 


Beschlüsse des 8. Ausschusses 

(nodi Kap. 09 05) 


Tit. 422 51 Bezüge der planmäßigen Beamten 


Tit. 425 51 Vergütungen der Angestellten 


Tit. 422 51 Bezüge der planmäßigen Beamten 


Planstellen^) 
Bes.-Gr. A 16 

Bes.-Gr. A 15 
Bes.-Gr. A 13/14 

Bes.-Gr. A 13 
Bes.-Gr. A 12 
Bes.-Gr. All 
Bes.-Gr. A 9/10 

Bes.-Gr. A 8 
Bes.-Gr. A 5/6 

Bes.-Gr. A 3 

Zusammen 


1 Leitender Regienmgs- 
direktor 

kw bei Wegfall der Aufgabe 

3 Regierungsdirektoren 
kw bei Wegfall der Aufgabe 

2 Regierungsräte/ 
Oberregierungsräte 

kw bei Wegfall der Aufgabe 

1 Regierungsoberamtsrat 
kw bei Wegfall der Aufgabe 

1 Regierungsoberamtmann 
kw bei Wegfall der Aufgabe 

2 Regierungsamtmänner 
kw bei Wegfall der Aufgabe 

5 Regierungsinspektoren/ 
Regierungsoberinspek- 
toren 

kw bei Wegfall der Aufgabe 

1 Regieningshauptsekretär 
kw bei Wegfall der Aufgabe 

2 Regierungs assistenten/ 
Regierungssekretäre 

kw bei Wegfall der Aufgabe 

2 Hauptamtsgehilfen 
kw bei Wegfall der Aufgabe 

20 


Die Besetzung folgender Planstellen bedarf der 
Einwilligung des Haushalts aussdiusses des Deut- 
schen Bundestages: 

Bes.-Gr. A 13/14: 1 

Bes.-Gr. A 9/10: 3 

Bes.-Gr. A 5/6: 2 

Bes.-Gr. A3: 1 

Zusammen 7 

Tit. 425 51 Vergütungen der Angestellten 

Die Besetzung folgender Stellen bedarf 
der Einwilligung des Haushaltsaus- 
schusses des Deutschen Bundestages: 


Verg.-Gr. I b: 1 

Verg.-Gr. Ha: 1 

Verg.-Gr. HI: 2 

Verg.-Gr. LV b: 3 

Verg.-Gr. V b: 1 

Zusammen 8 


*) einschließlich der Bewilligungen nach § 15 Abs. 1 HG 
1974 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3149 


Entwurf 


Beschlüsse des 8. Ausschusses 

(noch Kap. 09 05) 


Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung des Stel- 
lenbedarfs 

1975 

Verg.-Gr. II a: 1 

Verg.-Gr. IVb: 1 

Verg.-Gr. Vb: 1 


Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung des Stel- 
lenbedarfs 

1975 


Verg.-Gr. I b: 2 

Verg.-Gr. II a: 2 

Verg.-Gr. III 2 

Verg.-Gr. IVb: 4 

Verg.-Gr. Vb: 3 

Verg.-Gr. VII— IX b: 8 


Tit. 812 51 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenständen im In- 
land für Verwaltungszwecke — DM 


Kap. 09 06 Bundesstelle für Außenhandelsinformation in Köln 

Tit. 119 99 Vermischte Einnahmen 98 000 DM Tit. 119 99 Vermischte Einnahmen 208 000 DM 

Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

2 700 000 DM 3 057 000 DM 


Tit. 426 01 Löhne der Arbeiter 


85 000 DM Tit. 426 01 Löhne der Arbeiter 


150 000 DM 


Tit. 51101 Geschäftsbedarf 


95 000 DM Tit. 51101 Geschäftsbedarf 


90 000 DM 


Tit. 512 01 Bücher und Zeitschriften 75 000 DM Tit. 512 01 Bücher und Zeitschriften 70 000 DM 

Tit. 513 01 Post- und Fernmeldegebühren Tit. 513 01 Post- und Fernmeldegebühren 

N5000 DM 110 000 DM 


Tit. 515 01 Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- 
stungsgegenstände sowie Maschinen 
für Verwaltungszwecke 100 000 DM 


Tit. 515 01 Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- 
stungsgegenstände sowie Maschinen 
für VerwaltungszWcke 90 000 DM 


Tit. 519 01 ünterhaltung der Grundstücke und 
baulichen Anlagen 46 000 DM 


Tit. 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und 
baulichen Anlagen 40 000 DM 


Tit. 531 02 Herstellung und Ankauf von Merk- 
blättern und Informationen 

160 000 DM 


Tit. 531 02 Herstellung und Ankauf von Merk- 
blättern und Informationen 

150 000 DM 


Tit. 531 03 Kosten der Beschaffung und Verbrei- 
tung von außenwirtschaftlichem Infor- 
mationsmaterial 4 400 000 DM 


Tit. 531 03 Kosten der Beschaffung und Verbrei- 
tung von außenwirtschaftlichem Infor- 
mationsmaterial 4 600 000 DM 


Kosten der Datenverarbeitung 

(50 000 DM) 


Kosten der Datenverarbeitung 

(40 000 DM) 


Tit. 518 13 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Tit. 518 13 Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, 


Geräte und Maschinen 


12 000 DM 


Geräte und Maschinen 


7 000 DM 
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Drucksache 7/3149 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Entwurf Beschlüsse des 8. Ausschusses 

(noch Kap. 09 06) 


Tit. 532 1 1 Erstellung eines deutsch-französischen 
Dokumentationsthesaurus 29 000 DM 


Druck und Vertrieb 
des Deutschen Handelsarchivs 

(132 000 DM) 

Tit. 425 21 Vergütungen der Angestellten 

127 000 DM 

Durchführung von besonderen Arbeiten 
für Behörden, Firmen und Privatpersonen 

Tit. 425 31 Vergütungen der Angestellten 
Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung des 
Stellenbedarfs 1975 1974 

Verg.-Gr. VII— IX b 6 6 


Tit. 532 1 1 Erstellung eines deutsch-französischen 
Dokumentationsthesaurus 24 000 DM 

Die Ausgaben sind ab 1977 kw. 

Druck und Vertrieb 
des Deutschen Handelsarchivs 

(170 000 DM) 

Tit. 425 21 Vergütungen der Angestellten 

165 000 DM 

Durchführung von besonderen Arbeiten 
für Behörden, Firmen und Privatpersonen 

Tit. 425 31 Vergütungen der Angestellten 
Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung des 
Stellenbedarfs 1975 1974 

Verg.-Gr. VII— IX b 4 6 

Tit. 427 32 Vergütungen und Löhne für Aushilfs- 
kräfte, die für die Durchführung eines 
bestimmten Auftrages eingestellt und 
deren Arbeitsverträge auf längstens 
3 Jahre befristet sind — DM 

§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. 

Ausgaben dürfen nur geleistet werden, so- 
lange keine freien Stellen der gleichen 
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei 
Tit. 425 31 vorhanden sind. 


Kap. 09 07 Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin 

Tit. 119 99 Vermischte Einnahmen 40 000 DM Tit. 119 99 Vermischte Einnahmen 60 000 DM 

Tit. 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten Tit. 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten 

11 410 000 DM 11 610 000 DM 

Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

13 380 000 DM 15 945 000 DM 

Tit. 426 01 Löhne der Arbeiter 1 765 000 DM Tit. 426 01 Löhne der Arbeiter 1 910 000 DM 

Tit. 51101 Geschäftsbedarf 110 000 DM Tit. 51101 Geschäftsbedarf 92 000 DM 

Tit. 512 01 Bücher und Zeitschriften 185 000 DM Tit. 512 01 Bücher und Zeitschriften 180 000 DM 

Tit. 513 01 Post- und Fernmeldegebühren Tit. 513 01 Post- und Fernmeldegebühren 

215 000 DM 210 000 DM 

Tit. 514 01 Haltung von Dienstfahrzeugen Tit. 514 01 Haltung von Dienstfahrzeugen 

54 000 DM 52 000 DM 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3149 


üntwurf Beschlüssedes 8. Ausschusses 

(noch Kap. 09 07) 


Tit. 515 01 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 
gegenstände sowie Maschinen für Ver- 
waltungszwecke 130 000 DM 

Tit. 526 03 ' Kosten für Mitglieder von Fachbeirä- 
ten und ähnlichen Ausschüssen 

8 000 DM 

Tit. 527 01 Reisekostenvergütungen für Inlands- 
dienstreisen 210 000 DM 

Tit. 527 02 Reisekostenvergütungen für Auslands- 
dienstreisen 115 000 DM 

Tit. 531 01 Kosten für Veröffentlichungen und der 
Dokumentation 170 000 DM 

Tit. 712 02 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für 
die Bundesanstalt für Materialprüfung 
(II. Bauprogramm) — DM 

Aus- und Fortbildung 

(90 000 DM) 

Tit. 524 11 Lehr- und Lernmittel 10 000 DM 

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 
gegenstände sowie Verbrauchsmittel für die 
Durchführung der fachlichen Aufgaben 

(6 000 000 DM) 

Tit. 515 32 Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- 
stungsgegenstände 2 870 000 DM 

Durchführung von besonderen Arbeiten 
für Behörden, Firmen und Privatpersonen 

Tit. 425 41 Vergütungen der Angestellten 
Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung des 
Stellenbedarfs 1975 1974 

Verg.-Gr. IV b 3 3 


Tit. 515 01 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 

gegenstände sowie Maschinen für Ver- 
waltungszwecke 125 000 DM 

Tit. 526 03 Kosten für Mitglieder von Fachbeirä- 
ten und ähnlichen Ausschüssen 

7 000 DM 

Tit. 527 01 Reisekostenvergütungen für Inlands- 
dienstreisen 200 000 DM 

Tit. 527 02 Reisekostenvergütungen für Auslands- 
dienstreisen 110 000 DM 

Tit. 531 01 Kosten für Veröffentlichungen und der 

Dokumentation 160 000 DM 

Tit. 712 02 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für 
die Bundesanstalt für Materialprüfung 
(II. Bauprogramm) 160000 DM 

Aus- und Fortbildung 

(87 000 DM) 

Tit. 524 1 1 Lehr- und Lernmittel 7 000 DM 

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 
gegenstände sowie Verbrauchsmittel für die 
Durchführung der fachlichen Aufgaben 

(5 730 000 DM) 

Tit. 515 32 Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- 
stungsgegenstände 2 600 000 DM 

Durchführung von besonderen Arbeiten 
für Behörden, Firmen und Privatpersonen 

Tit. 425 41 Vergütungen der Angestellten 
Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung des 
Stellenbedarfs 1975 1974 

Verg.-Gr. IV b 2 3 

Tit. 427 42 Vergütungen und Löhne für Aushilfs- 
kräfte, die für die Durchführung eines 
bestimmten Auftrages eingestellt und 
deren Arbeitsverträge auf längstens 
3 Jahre befristet sind — DM 

§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. 

Ausgaben dürfen nur geleistet werden, so- 
lange keine freien Stellen der gleichen 
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei 
Tit. 425 41 vorhanden sind. 
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Drtjcksadhe 7/31 49 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Entwurf Beschlüsse des 8. Ausschusses 

Kap. 09 08 Bundeskartellamt in Berlin 

Tit. 112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichts- Tit. 112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichts- 


kosten 


600 000 DM 


kosten 


1 500 000 DM 


Tit. 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten 

Planstellen 

1975 1974 

Bes.-Gr. A 16 20 20 Leitende Regierungs- 

direktoren 

Bes.-Gr. A 15 22 22 Regierungsdirektoren 

Bes.-Gr. A 13/14 48 48 Regierungsräte/ 

Oberregierungsräte 

Bes.-Gr. All 8 8 Regierungsamtmänner 

Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

2 922 000 DM 

Nachrichtlich; 

Übersicht über die Errechnung des Stel- 
lenbedarfs 1975 1974 


Verg.-Gr. VIII 

Tit. 426 01 Löhne der Arbeiter 

Tit. 51101 Gesdiäftsbedarf 


8 


8 


Tit. 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten 
Planstellen*) 

1975 1974 

Bes.-Gr. A 16 22 20 Leitende Regierungs- 

direktoren 

Bes.-Gr. A 15 23 22 Regierungsdirektoren 

Bes.-Gr. A 13/14 52 48 Regierungsräte/ 

Oberregierungsräte 

9 8 Regierungsamtmänner 


Bes.-Gr. All 


Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

3 494 000 DM 

N achrichtlich : 

Übersicht über die Errechnung des Stel- 
lenbedarfs 1975 1974 


Verg.-Gr. VIII 6 8 

200 000 DM Tit. 426 01 Löhne der Arbeiter 296 000 DM 

72 000 DM Tit. 511 01 Geschäftsbedarf 60 000 DM 


Tit. 512 01 Bücher und Zeitschriften 68 000 DM Tit. 512 01 Bücher und Zeitschriften 63 000 DM 


Tit. 513 01 Post- und Fernmeldegebühren 

100 000 DM 

Tit. 514 01 Haltung von Dienstfahrzeugen 

13 000 DM 


Tit. 526 02 Kosten für Sachverständige 


Aus- und Fprtbildung 


(20 000 DM) 


Tit. 513 01 Post- und Fernmeldegebühren 

97 000 DM 

Tit. 514 01 Haltung von Dienstfahrzeugen 

11 000 DM 


35 000 DM 


Tit. 526 02 Kosten für Sachverständige 


30 000 DM 


Aus- und Fortbildung 


(18 000 DM) 


Tit. 527 11 Reisekostenvergütungen für Inlands- Tit. 527 11 Reisekostenvergütungen für Inlands- 


dienstreisen 


15 000 DM 


dienstreisen 


13 000 DM 


Kap. 09 09 Bundesanstalt für Bodenforsdiung in Hannover 


Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

6 797 000 DM 

Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung des 
Stellenbedarfs 1975 1974 

Verg.-Gr. VII 21 22 


Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

7 992 000 DM 

Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung des 
Stellenbedarfs 1975 1974 

Verg.-Gr. VII 20 22 


•) einschließlich der Bewilligungen nach § 15 Abs. 1 HG 
1974 
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Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/3149 


Tit. 426 01 
Tit. 453 01 

Tit. 511 01 

Tit. 512 01 
Tit. 513 01 

Tit. 514 01 

Tit. 515 01 

Tit. 517 01 

Tit. 526 02 

Tit. 527 01 

Tit, 527 02 

Tit. 531 01 

Tit. 531 02 

Tit. 531 03 

Tit. 712 01 


Tit. 527 12 


Ent w u r f 

(noch Kap. 09 

Löhne der Arbeiter 314 000 DM Tit, 

Trennungsgeld, Trennungsbeihilfen, Tit. 

Mietersatz, Fahrkostenzuschüsse sowie 
Umzugskostenvergütungen und Um- 
zugskostenbeihilfen 70 000 DM 

Geschäftsbedarf 125 000 DM Tit, 

Die Ausgaben sind in Höhe von 45 000 DM 
kw 

Bücher und Zeitschriften 135 000 DM Tit. 


Post- und Fernmeldegebühren Tit. 

150 000 DM 

Haltung von Dienstfahrzeugen Tit. 

80 000 DM 

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- Tit. 

gegenstände sowie Maschinen für Ver- 
waltungszwecke 75 000 DM 

Bewirtschaftung der Grundstücke, Ge- Tit, 

bäude und Räume 1 400 000 DM 

Kosten für Sachverständige Tit. 

10 000 DM 


Reisekostenvergütungen für Inlands- Tit, 

dienstreisen 165 000 DM 

Reisekostenvergütungen für Auslands- Tit. 
dienstreisen 195 000 DM 

Kosten für Veröffentlichungen von wis- Tit. 
senschaftlichen Forschungs-, Versuchs- 
und Arbeitsergebnissen 345 000 DM 

Kosten für Veröffentlichungen von Tit. 

Karten, Atlanten, Verzeichnissen usw. 

300 000 DM 

Bearbeitung und Druck der Internatio- Tit. 
nalen Quartärkarte von Europa 1:2,5 
Millionen, 14. Teilbetrag 70 000 DM 

Laboranbau der Bundesanstalt für Bo- Tit. 

denforschung, 4. Teilbetrag 

3 000 000 DM 


Aus- und Fortbildung 

(63 000 DM) 

Reisekostenvergütungen für Auslands- Tit. 
dienstreisen 45 000 DM 


Beschlüsse des 8. Ausschusses 

09) 

426 01 Löhne der Arbeiter 807 000 DM 

453 01 Trennungsgeld, Trennungsbeihilfen, 
Mietersatz, Fahrkostenzuschüsse sowie 
Umzugskostenvergütungen und Um- 
zugskostenbeihilfen 60 000 DM 

51101 Geschäftsbedarf 110 000 DM 

Die Ausgaben sind in Höhe von 30 000 DM 
kw 

512 01 Bücher und Zeitschriften 130 000 DM 

513 01 Post- und Fernmeldegebühren 

145 000 DM 

514 01 Haltung von Dienstfahrzeugen 

75 000 DM 

515 01 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 

gegenstände sowie Maschinen für Ver- 
tungszwecke 70 000 DM 

517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Ge- 
bäude und Räume 1 300 000 DM 

526 02 Kosten für Sachverständige 

8 000 DM 

527 01 Reisekostenvergütungen für Inlands- 

dienstreisen 155 000 DM 

527 02 Reisekostenvergütungen für Auslands- 
dienstreisen 185 000 DM 

531 01 Kosten für Veröffentlichungen von wis- 
senschaftlichen Forschungs-, Versuchs- 
und Arbeitsergebnissen 310 000 DM 

531 02 Kosten für Veröffentlichungen von 
Karten, Atlanten, Verzeichnissen usw. 

280 000 DM 

531 03 Bearbeitung und Druck der Internatio- 
nalen Quartärkarte von Europa 1:2,5 
Millionen, 14. Teilbetrag 50 000 DM 

712 01 Laboranbau der Bundesanstalt für Bo- 
denforschung, 4. Teilbetrag 

4 800 000 DM 

Verpflichtungsermächtigung 1 948 000 DM 
fällig im Haushaltsjahr 1976 

Aus- und Fortbildung 

(60 000 DM) 

527 12 Reisekostenvergütungen für Auslands- 
dienstreisen 42 000 DM 
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Drucksache 7/3149 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Entwurf Beschlüsse des 8. Ausschusses 

(noch Kap. 09 09) 


Kosten der Datenverarbeitung 

(865 000 DM) 

Tit. 812 24 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 

und Ausrüstungsgegenständen für die 
Durchführung der fachlichen Aufgaben 

79 000 DM 

Geräte, Ausstattungs -und Ausrüstungs- 
gegenstände sowie Verbrauchsmittel für die 
Durchführung der fachlichen Aufgaben 

(2 250 000 DM) 

Tit. 522 31 Verbrauchsmittel für die Laboratorien 
und Werkstätten 350 000 DM 

Tit. 812 31 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenständen im In- 
land 700 000 DM 

Verpflichtungsermächtigung 300 000 DM 
davon fällig: 

Haushaltsjahr 1976 bis zu 200 000 DM 

Haushaltsjahr 1977 bis zu 100 000 DM 


Untersuchungs- und Entwicklungsarbeiten 
im Rahmen der rohstoffbezogenen Meeres- 


forschung 

— Meeresgeologie und Seegeophysik 


(2 000 000 DM) 

Tit. 515 44 

Geräte, Ausstattungs- 

und Ausrü- 


stungsgegenstände 

180 000 DM 

Tit. 522 41 

Verbrauchsmittel 

200 000 DM 

Tit. 527 41 

Reisekostenvergütungen 

für Inlands- 


dienstreisen 

50 000 DM 

Tit. 527 42 

Reisekostenvergütungen für Auslands- 


dienstreisen 

170 000 DM 


Durchführung von besonderen Arbeiten 
für Behörden, Firmen und Privatpersonen 


Kosten der Datenverarbeitung 

(846 000 DM) 

Tit. 812 24 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenständen für die 
Durchführung der fachlichen Aufgaben 

60 000 DM 

Geräte, Ausstattungs -und Ausrüstungs- 
gegenstände sowie Verbrauchsmittel für die 
Durchführung der fachlichen Aufgaben 

(1 920 000 DM) 

Tit, 522 31 Verbrauchsmittel für die Laboratorien 
und Werkstätten 320 000 DM 

Tit. 812 31 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenständen im In- 
land 400 000 DM 

Verpfliditungsermäditigung 600 000 DM 
davon fällig: 

Haushaltsjahr 1976 bis zu 300 000 DM 

Haushaltsjahr 1977 bis zu 200 000 DM 

Haushaltsjahr 1978 bis zu 100 000 DM 

Untersuchungs- und Entwicklungsarbeiten 
im Rahmen der rohstoffbezogenen Meeres- 
forschung — Meeresgeologie und Seegeophysik 

(1 857 000 DM) 

Tit. 515 44 Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- 
stungsgegenstände 150 000 DM 

Tit. 522 41 Verbrauchsmittel 150 000 DM 

Tit. 527 41 Reisekostenvergütungen für Inlands- 
dienstreisen 37 000 DM 

Tit. 527 42 Reisekostenvergütungen für Auslands- 
dienstreisen 120 000 DM 

Durchführung von besonderen Arbeiten 
für Behörden, Firmen und Privatpersonen 

Tit. 427 52 Vergütungen und Löhne für Aushilfs- 
kräfte, die für die Durchführung eines 
bestimmten Auftrages eingestellt und 
deren Arbeitsverträge auf längstens 
3 Jahre befristet sind — DM 

§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung, 
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, so- 
lange keine freien Stellen der gleichen 
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei 
Tit. 425 51 vorhanden sind. 
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Kap. 09 1 1 Institut für chemisch-technische Untersuchungen 
in Swisttal-Heimerzheim (Rhein-Sieg-Kreis) 


Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

2 474 000 DM 

Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung des 
Stellenbedarfs 1975 1974 

Verg.-Gr. X 2 2 

Tit. 426 01 Löhne der Arbeiter 529 000 DM 

Tit. 513 01 Post- und Fernmeldegebühren 

52 000 DM 


Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

2 595 000 DM 

Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung des 
Stellenbedarfs 1975 1974 

Verg.-Gr. X 1 2 

Tit. 426 01 Löhne der Arbeiter 556 000 DM 

Tit. 513 01 Post- und Fernmeldegebühren 

50 000 DM 


Tit. 514 01 Haltung von Dienstfahrzeugen 

26 000 DM 


Tit. 514 01 Haltung von Dienstf ahrzeugen 

24 000 DM 


Tit. 515 04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- 
stungsgegenstände für die Durchfüh- 
rung der fachlichen Aufgaben 

415 000 DM 


Tit. 515 04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- 
stungsgegenstände für die Durchfüh- 
rung der fachlichen Aufgaben 

400 000 DM 


Tit. 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und 
baulichen Anlagen 100 000 DM 

Tit. 531 01 Kosten für Veröffentlichungen von 
wissenschaftlichen Forschungs-, Ver- 
suchs- und Arbeitsergebnissen sowie 
Dokumentationskosten 26 000 DM 

Tit. 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben 

31 000 DM 


Tit. 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und 
baulichen Anlagen 90 000 DM 

Tit. 531 01 Kosten für Veröffentlichungen von 
wissenschaftlichen Forschungs-, Ver- 
suchs- und Arbeitsergebnissen sowie 
Dokumentationskosten 20 000 DM 

Tit. 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben 

30 000 DM 


Tit. 812 05 Erwerb von Großgeräten und techni- 
nischen Sondereinrichtungen 

580 000 DM 


Tit. 812 05 Erwerb von Großgeräten und techni- 
nischen Sondereinrichtungen 

560 000 DM 


Aus- und Fortbildung 

(27 000 DM) 

Tit. 527 12 Reisekosten Vergütungen für Auslands- 
dienstreisen 16 000 DM 


Aus- und Fortbildung 

(25 000 DM) 

Tit. 527 12 Reisekosten Vergütungen für Auslands- 
dienstreisen 14 000 DM 


Kap. 09 12 Bundesbeauftragter für den Steinkohlenbergbau und die 
Steinkohlenbergbaugebiete in Bonn 


Tit. 422 01 

Bezüge 

der planmäßigen Beamten 

Tit. 422 01 

Bezüge 

der planmäßigen Beamten 

Planstellen 


Planstellen 


Bes. -Gr. B 3 

1975 

1 

1974 

1 Direktor beim Bundesbe- 
auftragten für den Stein- 
kohlenbergbau und die 
Steinkohlenbergbau- 
gebiete 

Bes. -Gr. B 3 

1975 

1974 

1 Direktor beim Bundesbe- 
auftragten für den Stein- 
kohlenbergbau und die 
Steinkohlenbergbau- 
gebiete 
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(noch Kap. 09 12) 


1975 1974 

Bes. -Gr. A 16 1 1 Leitender Regierungs- 

direktor 

Bes.-Gr. A 15 3 3 Regierungsdirektoren 

Bes. -Gr. A 13/14 3 5 Regierungsräte/Ober- 

regierungsräte 

Bes.-Gr. All 6 6 Regierungsamtmänner, 

Technische Regierungs- 
amtmänner 

Bes.-Gr. A9/10 1 1 Regierungsinspektor, 

Technischer Regierungs- 
inspektor/Regierungs- 
oberinspektor, Tech- 
nischer Regierungs- 
oberinspektor 

Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung des 
Stellenbedarfs 1975 1974 

Außentarifliche Angestellte 3 3 

Verg.-Gr. IV a 3 3 

Verg.-Gr. Vb 2 3 

Verg.-Gr. Vc 6 6 

Verg.-Gr. VI b 5 5 

Verg.-Gr. IX b 11 

Tit. 453 01 Trennungsgeld, Trennungsbeihilfen, 
Mietersatz, Fahrkostenzuschüsse sowie 
Umzugskostenvergütungen und Um- 
zugskostenbeihilfen 22 000 DM 

Tit. 51101 Geschäftsbedarf 40 000 DM 

Tit. 513 01 Post- und Fernmeldegebühren 

90 000 DM 


Tit. 514 01 Haltung von Dienstfahrzeugen 

20 000 DM 

Tit. 515 01 Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- 
stungsgegenstände sowie Maschinen 
für Verwaltungszwecke 15 000 DM 

Tit. 526 02 Kosten für Sachverständige 

300 000 DM 

Tit. 527 01 Reisekostenvergütungen für Inlands- 
dienstreisen 30 000 DM 


1975 1974 

Bes.-Gr. A 16 — 1 Leitender Regierungs- 

direktor 

Bes.-Gr. A 15 2 3 Regierungsdirektoren 

Bes.-Gr. A 13/14 1 5 Regierungsrat/Ober- 

regierungsrat 

Bes.-Gr. All 3 6 Regierungsamtmänner, 

Technische Regierungs- 
amtmänner 

Bes.-Gr. A9/10 — 1 Regierungsinspektor, 

Technischer Regierungs- 
inspektor/Regierungs- 
oberinspektor, Tech- 
nischer Regierungs- 
Oberinspektor 

Tit. 425 01 Vergütungen der Angestellten 

Nachrichtlich: 

Übersicht über die Errechnung des 
Stellenbedarfs 1975 1974 

Außentarifliche Angestellte 2 3 

Verg.-Gr. IV a 2 3 

Verg.-Gr. Vb 13 

Verg.-Gr. V c 4 6 

Verg.-Gr. VI b 2 5 

Verg.-Gr. IX b — 1 

Tit. 453 01 Trennungsgeld, Trennungsbeihilfen, 
Mietersatz, Fahrkostenzuschüsse sowie 
Umzugskostenvergütungen und Um- 
zugskostenbeihilfen 15 000 DM 

Tit. 51 1 01 Geschäftsbedarf 33 000 DM 

Tit. 513 01 Post- und Fernmeldegebühren 

80 000 DM 

Tit. 514 01 Haltung von Dienstfahrzeugen 

10 000 DM 

Tit. 515 01 Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- 
stungsgegenstände sowie Maschinen 
für Verwaltungs zwecke 10 000 DM 

Tit. 526 02 Kosten für Sachverständige 

250 000 DM 

Tit. 527 01 Reisekostenvergütungen für Inlands- 
dienstreisen 20 000 DM 
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